R MOROZ HOSZOWSKI 


b. Urzędnik Trybunału krakowskiego, 


przeżywszy lat 52 opatrzony ŚŚ. Sakramentami, w dniu 27 Czerwca 1870 T., 0 godzinie btéj po południu. 
zakończył życie doczesne. 


Pogrążona w żalu pozostała żona i syn, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 
497 przy ulicy św. Józefa, w dniu 29tym Czerwca to jest we środę o godzinie 3cié] po południu, wprost na cmentarz dla oddania mu téj ostatniéj 
posługi chrześciańskićj; a następnie na 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele św. Piotra w Piątek dnia 1go Lipca o godzinie 10 z rana odprawić się mające. 


W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1870 


